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रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2015 


का . आ . 779( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 ) की धारा 2 के खंड (7क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 27 अक्टूबर , 2010 
को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 2651 ( अ ), तारीख 26 अक्टूबर, 2010 को , 
उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उल्लिखित जिले के संबंध में , महाराष्ट्र राज्य 
में वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर को विशेष रेल परियोजना की बाबत ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के 
कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है । 

सारणी 


क्रम संख्या 


सक्षम प्राधिकारी 


तालुका 


जिला 


(1) 


उप -विभागीय अधिकारी ( एस. डी . ओ .), भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र 


भिवंडी, ठाणे 


ठाणे 


उप -विभागीय अधिकारी ( एस. डी . ओ.), कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र 


कल्याण 


ठाणे 


[ फा. सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 603 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 
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MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th March , 2015 
S .O . 779 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (7A ) of section 2 of the Railways Act, 
1989 ( 24 of 1989 ) and in supersession of the notification of the Government of India , Ministry of Railways 
(Railway Board ), vide number S . O . 2651(E ), dated 26 October, 2010 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (ii ), on dated 27 October , 2010 , expect as respect things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby authorizes the Officers 
mentioned in column ( 2 ) of the Table below as the Competent Authority to perform the functions of such 
authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette in respect of the Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in the State of 
Maharashtra relating to District mentioned in column (4 ) of the said Table for the public purpose of 
execution , maintenance, management and operation of such Special Railway Projects. 


TABLE 


Competent Authority 


Taluka 


District 


Si. 
No. 
( 1 ) 
( 1) 


( 3 ) 


Thane 


( 2 ) 
Sub - Divisional Officer (SDO ), Bhiwandi, Thane , 
Maharashtra . 
Sub -Divisional Officer (SDO ), Kalyan , Thane, 
Maharashtra . 


Bhiwandi, 
Thane 

Kalyan 


( 2 ) 


Thane 


[F. No. 2013 /LML /II/ 12 /8 /WC/603 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1 ) 
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